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TEMEL DÜZEY MATEMATİK 
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Sekilde ABC ve DEC birer dik ücgen ve 
[BA] L [CA], [DE] [AC] ve [BC] 1 [DC]'tir. 


İBCİ -İDCİ — 10cm ve İABİ — 6cm olduğuna 
göre İ AEİ kaç santimetredir? 


A)2 B)3 C) 5 D) 6 E) 8 
A 
4/5 
B D 4 C 


Şekildeki ABC üçgeninde 
[CA] L [BA] ve [AD] 1 [BC] tir. 


|AC|=4/5cm ve |DC|=4cm olduäuna göre 
|AB| kaç santimetredir? 


A) 6 B)8 C) 6/5 D)8/5 Е)16 
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Şekildeki ABC üçgeninde 

İABİ 1 İBCİ, İDCİ— 3V6cm, İBCİ — 3/5cm 
ve İADİ — 3cm dir. 

Buna göre İ ACİ kaç santimetredir? 


A) 8 B)9 C) 10 D) 12 E) 15 





B 2 E C 
Şekildeki ABC üçgeninde 
[AB] L [BC], [ED] L [AC], 
İBE|=|DC|= 2cm ve m( EÈ) = 150° dir. 


Buna göre |AD| kaç santimetredir? 


A) 6 B)8 С)9 О) 10 Е)12 


Şekildeki ABC üçgeninde 
m(ABĞ ) — 45”, İABİ — 4/2 cm, İBCİ 12cm dir. 





Buna göre |AC)| kaç santimetredir? 


A) 3/5 


B 


D)9 


Şekildeki ABC üçgeninde 
İDE1/ İBCİ, 5İDEİ  3İBCİ ve İECİ— 6cmftr. 


Buna göre İACI kaç santimetredir? 


A)9 


B) 12 


C) 15 


D) 18 


E) 20 
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Şekildeki ABC üçgeninde 

т(АВС)= т(ЕОС). |AB|= 16cm, |DC |= 6cm, 
| DE |= 8cm ve |EC |= 5cm 'tir. 

Buna göre |İBE |—|AD | kaç santimetredir? 


A)3 B)4 C)5 D) 6 E)7 


B C 
Şekildeki ABC üçgeninde 
D cIABİ, m(ABC)) - m(ACD ) tir. 


| AD | = 4cm, |BD | = 5 cm olduğuna göre İ ACİ kaç 
santimetredir? 


A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E)6 


